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Kościół i klasztor O. O. Reformatów 
(Obecnie Dom Karny) 


Założony w roku 1750 na mocy przywileju 
króla polskiego Augusta III Sasa. Kościół 
zbudowano na gruncie starościńskim, ofiarowa- 
nym przez Jerzego Mniszcha, marszałka na- 
dwornego, podówczas starosty grudziądzkiego. 
W stylu barokowym, z wieżą niewielką, ale 
piękną, z fasadą o czterech pilastrach jońskich 
i atyckich. Ściany zdobią pilastry o kapitelach 
korynckich, ołtarze bogato rzeźbione w natural- 
nym kolorze drzewa. Obecnie z przylegającego 
do niego klasztoru pozostały tylko krużganki. 
W roku 1801 nastąpiło zniesienie zakonu, a w 
roku 1804 zabudowania klasztoru zamieniono na 
dom karny, który otoczono murem. Kościół był 
jeszcze do roku 1832 dla ogółu wiernych do- 

stępnym, obecnie jest kaplicą więzienną. 


Tekst ułożony na podstawie dzieł naukowych 
przez St. Bochniga, przejrzało T-wo Naukowe w Toruniu 
Reprodukcja wzbroniona 
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